ake ä 


| ANDRZEJ OLES 


Inżynier, Chemik -technolog 
b. Dyrektor Zakładów kąpiel. w Drużbakach na Spizu i w Iwoniczu, b. Naczelnik 
Gazowni miejskiej w Krakowie, b. Profesor Akademji Handlowej w Krakowie 


urodzony w Komornikach 2 listopada 1862 r., po długiej a ciężkiej 
chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 4 marca 1929 r. 


Pogrzeb odbędzie się we czwartek dnia 7 b. m. o godz. 2% popoł. z kaplicy cmentarnej w Krakowie, 
o czem zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni żona, dzieci, synowe, zięciowie i wnuki. 


NABOŻEŃSTWA ŻAŁOBNE 


odprawione zostaną w piątek dnia 8-g0 marca b. r. o godzinie 9-tej rano w kościele 00. Kapucynów 
i w sobotę dnia 9-ge marca b. r. o godzinie 9-tej rano w kościele parafjalnym w Dębnikach. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 
JANA WOLNEGO 


w Krakowie, pl. Szczepański L. 2. 


